ZE SKRZYNSKICH 


ZOFIA HOROCHOWA 


urodzona.w:r. 1835, 
po dtugich cierpieniach, opatrzona sw. Sakramentami, zmarta dnia 
12-go grudnia 1913. roku w Krakowie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 16-go b. m. o godzinie wpół do 11-tej przed południem 
w kościele OO. Reformatów — na które w smutku pogrążona rodzina zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół i Znajomych. 


Zaktad pogrzebowy , Concordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


